OLYMPUS® 


mm 

デジタルカメラ 

C-70 ZOOM 



箱の中身を確認しましょう 

電池を充電しましょう 

電池とカードを入れましょう 

電源を入れましょう 

撮りましょう 

再生しましょう 

電源を切りましょう 












オリンパスデジタルカメラのお買い上げ、ありがとうございます, 


製品をご使用になる前に、カメラを操作しながらこの説明書をお読みい 
ただき、安全に正しくお使いください。また、お読みになったあとは、 
必ず保管してください。 

-本書の内容については将来予告なしに変更することがあります。商品 
名、型番等、最新の情報についてはカスタマーサポートセンターまで 
お問い合わせください。 

-本書の内容については、万全を期して作成しておりますが、万一ご不 
審な点、誤り、記載もれなど、お気づきの点がございましたらカスタ 
マーサポートセンターまでご連絡ください。 

-本書の内容の一部または全部を無断で複写することは、個人としてご 
利用になる場合を除き、禁止します。また、無断転載は固くお断りし 
ます。 

-本製品の不適当な使用による万一の損害、逸失利益、または第云者か 
らのいかなる請求に関し、当社では一切その責任を負いかねますので 
ご了承ください。 

-本製品の故障、当社指定外の第云者による修理、その他の理由により 
生じた画像データの消'失による、損害および逸失利益などに関し、当 
社では一切その責任を負いかねますのでご了承ください。 

-本製品で撮影された画像の質は、通常のフィルム式カメラの写真の質 
とは異なります。 

•電波障害自主お制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基 
づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目 
的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用 
されると、受信障害を引き起こすことがあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

飛行機内では、離発着時のご使用をお避けください。 

本製品の接続の際、当製品指定のケーブルを使用しない場合、 VCCI 基準の限 
界値を超えることが考えられます。必ず、付属のケーブルをご使用くださし、 

参商標について 

Windows は米国 Microsoft Corporation の登録商標です。 

Macintosh および Apple は米国アップル〕ンピュータ社の登録商標です。 
その他本説明書に記載されているすべてのブランド名または商品名は、それ 
らの所有者の商標または登録商標です。 

参カメラファイルシステ厶規格について 

カメラファイルシステム規格とは、電子情報技術産業協会 ( JEITA ) で制定 
された規格 「Design rule for Camera File system / DCF 」 です。 




カメラナビこのカメラの使い方 
安全にお使いいただくために••… 

箱の中身を確認しましょう 

電池を充電しましょう 

電池とカードを入れましょう 

電源を入れましょう 

撮りましょう 

再生しましょう 


電源を切りましょう 






カイラナビ 

このカメラの使い方 



パソコンには* 


カメラの画像をパソコンに保存し、 
付属の OLYMPUS Master を使うと、 
画像の編集•閲覧•プリントなどを ♦ 
もっと楽しむことができます。 / 



力ードに ••• 

撮影した画像は xD ピク 
チャーカードに記録され 
ます。カードにプリント 
予約してプリントショッ 
プやプリンタ （Pic 旧 rige 



対応）でプリントするこ 
とができます。 



プリンタには， 



プリンタ （PictBrige 対応）から 
カメラの画像を直接プリント 
することができます。 


テレビに ••• 

カメラの画像や厶ービー 
をテレビで再生すること 
ができます。 




















































ダイレクトボタンで•パ 

フラッシュの設定や画像の削除、 
プロテクトなどダイレクトボタ 
ンで簡単に操作することができ 
ます。 



況に合わせた設定を選択することがで 
きます。 



十字ボタン. （ D ボタンで ••• 

メニューの選択や設定のほか、再生画面の 
コマ送りのときも使います。 


ni ィニューで ••• 

液晶モニタに表示された メニュー 
で撮影や再生、カメラに関する設定 
を行います。 
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安全にお使いいただくために 


ご使用の前に、この内容をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。 

ここに示した;主意事項は、製品を正しくお使いいただき、お客様や他の人々への 
危害と財産の損害を未然に防止するためのものです。内容をよく理解してから本 
文をお読みください。 


A \ を険 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷 
を負う差し迫った危険の発生が想定される内容を示しています。 

A 警告 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷 
を負う可能性が想定される内容を示しています。 

A 注意 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能 
性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容 
を示しています。 


製品のおり巧いについて 


A 警告 


• 可燃性ガス、爆発性ガス等が大気中に存在するおそれのある場所では使用しない 

引火-爆発の原因となります。 

•フラッシュを人（特に乳幼児）に向けて至近距離で発光させない 
参カメラで日光や強い光を見ない 

視力障害をきたすおそれがあります。 

参幼児、子供の手の届く場所に放置しない 

な下のような事がが発生するおそれがあります。 

•誤ってストラップを首に巻きつけ、窒息を起こす。 

-電池や xD ピクチャーカードなどの小さな付属品を飲み込む。万一飲み込ん 
だ場合は、直ちに医師にご相談ください。 

-目の前でフラッシュが発光し、視力障害を起こす。 

-カメラの動作部でけがをする。 

•ほこりや湿気、油煙、湯気の多い場所で長時間使用したり、保管しない 
火災-感電の原因となります。 

参フラッシュの発光部分を手で 覆 ったまま発光しない 
参連続発光後、発光部分に手を触れない 

やけどのおそれがあります。 

参分解や改造をしない 

感電-けがをするおそれがあります。 

参内部に水や異物を入れない 

火災-感電の原因となります。 

万一水に落としたり、内部に水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り電池 
を抜き、販売店、当社修理センター、またはサービス ステーシヨ ンにご相談く 
ださい。 

参通電中の充電器、充電中の電池に長時間触れない 

充電中のを電器や電池は、温度が高くなります。また別売の AC アダプタを長 
時間ご使用の場合にも、本体の温度が高くなります。長時間皮膚が触れている 
と、低温やけどのおそれがあります。 











安全にお使いいただくために 


参専用の当な製リチウムイオン電池と充電器な外は使用しない 

発熱、変形などにより、火災•感電の原因となります。またカメラ本体または 
電源がが障したり、思わぬ事故がおきる可能性があります。専用品外の使用 
により生じた傷害は補償しかねますので、ご了承ください。 

A を意 


参異臭、異常音、煙が出たりするなどの異常を感じたときは使用を中止する 

火災-やけどの原因となることがあります。 

やけどにを意しながらすぐに電池を取り外し、販売店、当社修理センター、ま 
たはサービスステーションにご連絡ください。 

(電池を取り外す際は、素手で電池を触らないでください。また可燃物のそば 
を避け、屋外で行ってください。） 

参濡れた手でカメラを操作しない 

さ女障•感電の原因となることがあります。また、 AC アダプタの抜き差しは、 
濡れた手では絶対しないでください。 

参カメラをストラツプで提げて持ち運んでいるときは、他のものに引っかからな 
いように注意する 

けがや事故の原因となることがあります。 

参高温になるところにが置しない 

部品の劣化-火災の原因となることがあります。 

• 専用の AC アダプタな外は使用しない 

カメラ本体または電源がが障したり、思わぬ事故が起きる可能性があります。 
専用];の AC アダプタの使用により生じた傷害は補償しかねますので、あら 
かじめご了承ください。 

参 AC アダプタのコードを傷つけない 

AC アダプタのコードを引っ張ったり、継ぎ足したりは絶対にしないでくださ 
し、。必ず電源プラグを持って、抜き差しを行ってください。 

]；1下の場合はただちに使用を中止し、販売店、当社修理センターまたはサービ 
スステーショ ンにご相談ください。 

-電源プラグのコードが熱い、焦げ臭い、煙が出ている。 

• AC アダプタのコードに傷、断線、または電源プラグに接触不良がある。 


電池についてのご注意 


液漏れ、発熱、発火、破裂、誤飲などによるやけどやけがを避けるため、 ]；! 下の 
を意事項を必ずお守りください。 

么を険 


参火の中に投下したり、加熱しない 

発火-破裂-火災の原因となります。 

♦ ( + )( — ) 端子を金属類で接続しない 

• 電池と金属製のネックレスやヘアピンを一緒に持ち運んだり、保管しない 
ショート、発熱し、やけど•けがの原因となります。 

♦直射日光のあたる場所、炎天下の車内、ストーブのそばなど高温になる場所で 
使用■放置しない 

液漏れ、発熱、破裂などにより、火災•やけど-けがの原因となります。 








♦電池を使ってカメラを長時間連続使用した後は、すぐに電池を取り出さない 

やけどの原因となることがあります。 

参長期間使用しない場合は、カメラから電池を外しておく 

液漏れ-発熱により、火災-けがの原因となることがあります。 


充電器についてのご注意 


A を険 


安全にお使いし ) ぶぶぐたが /: T 


参直接ハンダ付けしたり、変お■改造■分解をしない 

端子部安全弁の破壊や、内容物の飛散が生じ危険です。 

火災-破裂-発火-液漏れ-発熱-破損の原因となります。 

参電源コン七ントや自動車のシガレツトライターの差し込み口等に直接接続し 
ない 

火災-破裂-発火-液漏れ-発熱-破損の原因となります。 

参電池の液が目に入った場合は失明のおそれがあるので、こすらず、すぐに水道 
水などのきれいな水で十分に洗い流したあと、直ちに医師の診断を受けてくだ 
さぃ。 

么警告 
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安全にお使いいただくために 


么警告 


♦充電器のコードは傷つけたり、引っ張ったり、継ぎ足したりしない 

火災-感電の原因となることがあります。 

コンセントからの抜き差しは、必ず電源プラグを持って行ってください。 

];1下の場合はすぐに使用を中止し、販売店、当社修理センター、またはサービ 
スステーシヨンにご 相談ください。 

-電源プラグやコードが熱い、焦げ臭い、煙が出た場合 

•充電器のコードに傷、断線、または電源プラグに接触不良があった場合 

A を意 


参お手入れの際は、電源コードを抜いてから行う 

電源コードを抜かないで行うと、感電-けがの原因となることがあります。 






箱の中身を確認しましよ 


万一、付属品が不足していたり破損している場合は、お買い上げ販売店 
までご連絡ください。 



了ンタルカメフ 



ストクップ 




力ード 

(xD ピクチャーカード ：32 MB ) 



USB ケーブル 


て 


保証書 


取扱説明書 取扱説書 

基本編（本書） 応用編 








































トラップを取り付けるには 


箱の中身を確認しましょう 


図のように、ストラップをおり付けます。 



@ 


ご注意 


•カメラをストラップで下げているときは、他のものに引っかからないようを 
意してください。けがや事故の原因となることがあります。 

•手順にしたがってストラップを正しく取り付けてください。万一、誤った取 
り付けによリストラップが外れてカメラを落とすなどした場合、損害など一 
切の責任は負いかねますのでご了承ください。 
















電池を充電しまし 


ご購入の際、電池は十分に充電されていません。ご使用の前に専用の充 
電器 （ U -10 C ) で充電を行ってください。 



電源コードを接続します。 



電池をさし込みます。 



巧ヒント 

•付属の充電池 （ U -12 B ) の充電時間は通常約120分（目安）です。 

@ ご注意 

•電池は、当社製リチウムイオン電池 ( LI -12 B /10 B ) 1個を使用します。それ 
J ； (外の電池は使用できません。 

• 電池の寿命は、カメラの使用条件などにより大きく異なります。 

•充電器は AC 100 〜 240 V (50/60 HZ ) の電圧範囲でご使用になれます。海外で 
ご使用の際は、変換プラグアダプターが必要になる場合があります。詳しく 
は、電気店や旅行代理店でご確認ください。 

• 巿販の海外旅行用電子式変圧器（トラベルコンバーター）は、充電器が故障 
することがありますので使用しないでください。 
















電池とカードを入れましよ 


カイラの電源が入っていないことを確認します。 




3 


電池を入れます。 
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電池とカードを入れましょう 


4 


力ードを入れます。 



がご注意 

W ■/ •カードが奥まで挿入されていないと、カードに記録できないことが 
あります。 


• 力ードを取り出すときに力ードを押した指をすぐに離したり、指では 
じくようにして押すと、力ードが勢いよく飛び出すことがあります。 


5 


電池/力ードカバーを閉じます。 










電池とカードを入れましょう 


tefB 却 —g ぶ • 

@ ごを意 

•カメラの消'費電力は、使用条件などにより大きく異なります。 

• J； (下の条件では撮影をしなくても電力を多く消'費するため、電池の消'費が早 
くなります。 

•液晶モニタが点灯している。 

•再生モードで長時間、液晶モニタを点灯する。 

•ズーム動作を繰り返す。 

• 撮影 モー ドでシャ ッ ターボタンを半押しして、 オー トフ ォー カス動作 
を繰り返す。 

• フルタイ厶 AF をオンにしている。 

• パソコンやプリンタとの接続時。 

•ミ肖耗した電池をお使いのときは、電池残量警告が表示されずにカメラの電源 
が切れる場合があります。 



このカメラで使用できる力ードは、 xD ピクチャーカード （16 〜 512 MB ) 
です。 



インデックスエリア 

カードに保存されている内容がわかるように、ここに記 
入できます。 

接触面（コンタクトエリア） 

カメラの信号読み取り接点が接触する部分です。 


@ 


ごま意 

•オリンパス製 J； (外の巿販のカードや、パソコンなどの他の機器でフォーマツ 
卜（初期化）したカードは、このカメラで認識できないことがあります。お 
使いになる前に、必ずこのカメラでフォーマツトしてください。 


•カードはペンなどの先のとがったものや硬いもので押さないでください。 
•カメラの電源が入っているときは絶対に電池/力ードカバーを開けたり、 
カードや電池を取り出したりしないでください。カード内のデータが破壊さ 
れるおそれがあります。破壊されたデータの復旧はできません。 


•カード表面にシールなどを貼ると、カメラから取り出せなくなることがあり 
ますので貼らないでください。 











電；原を入れましよ 


1 モードダイヤルを P に合わせ、 POWER スイッチを押 
I します。 



-電池残量 

——撮影モード 
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フラッシュボタンを押します。 


フラッシュが起き上がります。 



































電源を入れましよう 


@ 


ヒント 

•はじめてカメラをご使用になるときは、「日時を設定してください」と表示 
されます。別冊の取扱説明書応用編17章•設定日時設定」をご覧くださし、。 
日時を設定していなくてもカメラを操作することはできますが、カレンダー 
表示の際に撮影日を正しく表示できないことがあります。 


ご注意 

• 電源を入れたまま約3分間何も操作しないと、電池の消'耗を防ぐためにスリー 
プモード（待機状態）になり、カメラは動作を停止します。ズームレバーや 
シャッターボタンなどを操作するとカメラはすぐに動作を再開します。 
•スリープモードに入ってから約4時間後には自動的にレンズが収納され、電 
源が切れます。もう一度電源を入れ直してください。 

•カメラを長時間使用し続けると、内部の温度が上って自動的に動作を停止し 
て、電源が切れることがあります。しばらく待ってから電源を入れ直してく 
ださい。 


電源を入れたときや使用中に電池残量が少なくなると、電池残量の表示 
が変化します。 


@—— 

点灯懈） 

(しばらくすると消'な) 
撮影できます。 


> 口 

点滅（ホ) 


「電池残量がありません」 


と表示 


電池残量が少なくなりまし電池残量が完全になくなり 
た。早めに充電してくださました。電池を充電してくだ 
し、。 さし、。 
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撮りましょう 


1構図を決めます。 



〇ピントを合わせます。 



V 


• シヤッターボタンを軽く押します 
(半押し）。 


• ピントと露出が固定されると、縁ラ 
ンプが点灯します。 

(フ オー カス ロック） 

• フラッシュが発光する前にをマーク 
が点灯します。 

• ピントの合った位置に AF 夕ーゲッ 
ト マークが 移動します。 

•カメラが自動的に決めたシャッ 
ター速度や絞り値が表示されます。 






























撮りましよラ 


3 


撮影します。 

•半押しの状態から、さらにシャツ 
ターボタンを押し込みます（全押 
し)。 

•撮影されます。力ードアクセスラン 
プが点滅し、カード記録が始まりま 
す。 


\_ J 



@ ご注意 

• シャッターボタンは静かに押してください。シャッターボタンを強く押すと 
カメラが動き、ぶれる原因になります。 

•電源を切ったり、電池の交換や取り外しを行っても、撮影した画像はカード 
に保存されています。 

•カードアクセスランプの点滅中は、絶対に電池や AC アダプタを抜かないで 
ください。また、電池/カードカバーを開けないでください。撮影した画像 
が保存されないだけでなく、保存るみの画像が破壊されるおそれがありま 
す。 

•強い逆光などで撮影すると、画像の影の部分に色がつくことがあります。 



シャッターボタンを押すとメモリゲージが点灯します。点灯中は撮影し 
た画像をカードへ記録しています。メモリゲージの表示は、撮影状態に 
よって変化します。ムービー撮影中は表示されません。 



撮影前 
(消'な） 


1枚撮影 

2枚];1上撮影 

撮影できません 

(点灯） 

(点灯） 

(すべて点な） 



しばらく待って撮影前 
の状態に戻ったら次の 
撮影ができます。 




















QUICK V に W ボタンを押します。 





QUICK VIEW ボタン 

QUICK 

VIEW‘D 


> 撮影モードのままで、最後に撮影し 
た画像が表示されます。 

>もう一度 QUICKVEW ボタンを押 
すか、軽くシャッターボタンを押す 
と、すぐに撮影できる状態に戻りま 
す。 


十字ボタンで見たい画像を表示します。 


10コマ前の画像を表示 



1コマ前の画像を表示 I 次の画像を表示 

10コマ先の画像を表示 

























電源を切りまし 





これで「撮って」「見る」ことができましたね 
次は、応用編をのぞいてみましょう。 

付属 CD - ROM の画像編集ソフト OLYMPUS 
Master をインストールして、撮った画像をパソ 
コンで「見る」こともおすすめです。 






















仕様 


カメラ 

形式 

記録方式 
静止画 


対応規格 


静止画音声 
動画 
記録媒体 
画像サイズ 


記録コマ数 
32 MB 力ード使用時 
、曰声なし） 


カメラ部有効画素数 
レンズ 

測光方式 

絞り 

ンヤツター 

撮影範囲 

ファインダ 
液晶モニタ 
才ートフオーカス 


コネクタ 


:デジタルカメラ（記録•再生型) 


:デジタル記録、 TIFF 俳圧縮 )、 JPEG ( DCF 準拠 )、 RAW 
データ 


: Exif 2.2s DPOFs PRINT Image Matching II 、 
PictBridge 


Wave フォーマツト準拠 
QuickTime Motion JPEG に準拠 
xD ピクチヤーカード （16-512 MB ) 


3072 X 2304ピクセル 
3072 X 2048ピクセル 
2592 X 1944ピクセル 
2288 X 1712ピクセル 
2048 X 15%ピクセル 
1600 X 1200ピクセル 
1280 x 960 ピクセル 
1024 X 768ピクセル 
640 X 480ピクセル 


( RAW / TIFF / SHQ / HQ ) 
(3:2 SHQ / HQ ) 

( SQ 1) 

( SQ 1) 

( SQ 1) 

( SQ 1) 

( SQ 2) 

( SQ 2) 

( SQ 2) 


:約3枚 （ RAW : 3072 x 2304) 

約1枚 （TIFF : 3072 X 2304) 

約6枚 （SHQ : 3072 X 2304) 

約18枚 (HQ : 3072 X 2304) 

約64枚 （ SQ 1 :1600 X 1200標準） 

約331枚 （ SQ 2 : 640 X 480標準） 

: 710万画素 

:オリンパスレンズ 7.9 〜 39.5 mm 、 F 2.8 〜 4.8 
(35 mm フィル厶換算38〜 190 mm 相当） 

:撮像素子によるデジタル ESP 測光方式、 

スポット測光 
: F2.8 〜 8.0 
:15〜1/2000秒 

: 0.6 m 〜〇〇 ( W )、1.2 m 〜〇〇 ( T ) (通常） 

8 cm 〜〇〇 ( W )、 0.6 m 〜〇〇の（マクロ撮影時) 
:光学実像式ファインダ 
: 2.0 型（インチ） TFT カラー液晶、 20.6 万画素 
: TTL 方式 AF 
コントラスト検出方式 

: DC 入力端子、 USB 端子（マルチコネクタ）、 

A / V 出力端子（マルチコネクタ） 
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仕様 


自動カレンダー機能 
使用環境 
温度 
湿度 

電源 

大きさ 

質量 

xD ピクチャーカード 


メモリーの種類 

NAND 型フラッシュ EEP-ROM 

使用環境 


温度 

〇〜55で（動作時）/-20〜65で（保存時） 

湿度 

95% J ； (下 

駆動電圧 

3 V (3.3 V ) 

大きさ 

約 20 X 25 X 1.7 mm 

リチウムイオン充電池 ( LM 2 B ) 

形式 

充電式リチウ厶イオン電池 

公称電圧 

DC 3.7 V 

公称容量 

1230 mAh 

充放電回数 

約300回（使用する条件により異なります。） 

使用環境 


温度 

〇〜40で(充電時)/-10〜60で働作時)/〇〜30で(保存時） 

大きさ 

31.9 X 45.8 X 10 mm 

質量 

約 36 g 

充電器 （ U -10 C ) 

定格入力 

AC 100 〜 240 V (50/60 HZ ) 


9 VA (100 V ) 〜 16 VA (240 V ) 

定格出力 

DC 4.2 V 、860 mA 

充電時間 

約120分 

使用環境 


温度 

〇〜40で（動作時）/-20〜60で（保存時） 

大きさ 

46 X 37.5 X 86 mm 

質量 

約 75 g 


外観-仕様は日女善のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承 
ください。 


: 2000〜2099年の範囲で自動修正 

: 〇〜40で（動作時）/-20〜60で（保存時) 
: 30〜90% (動作時）/10〜90% (保存時) 
:専用リチウムイオン電池（当社製 U -12 B ) 
または専用 AC アダプタ 
:幅 102 mm X 高さ 59 mm X 厚さ 42.5 mm 
(突起部を除く） 

: 220 g (電池/力ード別） 
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OLYMPUS® 


オリンパスイ乂-ジンブ?式会な 

干 163-0914 東京都新宿区西新宿2の3の1新宿モノリス 


• ホームぺージによる情報提供について 

製品仕様、パソコンとの接続、 OS 対応の状況、 Q & A などの各種情報を当社のホームページでご提イ共 
しております。 

オリンパスホームぺージ （h け p :// www . olympus . co . jp /) から「お客様サポート」-> I ■映像-情報 
分野」^「デジタルカメラ/プリンタ」へ進み、ご利用ください。 

参電話等でのご相談窓口 

カスタ マー サポー ト七ン ター 

フリーダイヤル 

兩0120 -08421 5 

携帯電話- PHS からは 0426-42-7499 

FAX 0426-42-7486 

調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。 

営業時間平日 9: 30〜21: 00 

± ■日-祝日 10 : 00〜18 : 00 
(年末年始、システムメンテナンス日を除く） 

♦修埋に関するお問い合わせ、修埋品ご送付先 

TEL 0266-26-0330 FAX 0266-26-2011 

干 394-0083 長野県岡谷市長地柴宮 3-15-1 

オリンバス岡谷修理七ンター 

営業時間 9:00 〜 17:00 

(日曜、夏期•年末年始休業、システムメンテナンス日を除く） 


参国内サービスステーション（修理受付窓口） 

東京干 101-0052 千代田区神田小川町 1 の 3 の 1 


化幌 
仙台 
名古屋 
大阪 
広島 
福岡 
X ± • 


小川町=井ビル（オリンパスプラザ内） 

Tel.03 (3292) 3403 

干 060-0034 札幌市中央区北 4 条東 1 の 2 の 3 札幌フコク生命ビル Tel.011 (231) 2320 

干 981-3133 仙台市泉区泉中央 1 の 13 の 4 泉エクセルビル Tel. 022 (218) 8421 

干 460-0003 名古屋市中区錦 2 の 19 の 25 日本生命広小路ビル Tel. 052 (201) 9571 

干 542-0081 大阪市中央区南船場 2 の 12 の 26 オリンパス大阪センター Tel.06 (6252) 6995 
干 730-0013 広島市中区八 T 堀 16 の 11 日本生命広島第 2 ビル Tel. 082 (228) 3821 

干 810-0004 福岡市中央区;度辺通 3 の 6 の 11 福岡フコク生命ビル Tel. 092 (761) 4466 

日曜、祝日および年末年始•夏期イ木暇は原則として休業させていただきます。オリンパスプラザ 


内の東京サービスステーションは±曜も営業しております。 


©2004 OLYMPUS IMAGING CORR 
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